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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 38 

30 Ιανουάριου 2008 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.1 

Περιφέρειες.2 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.3 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.4 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(ΐ) 

Αριθμ. οικ. 2/ 5828 /0022 

Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι¬ 
ρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που 
είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα 
γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέ¬ 
δρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρω¬ 
τών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμ¬ 
ματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και των 
Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, του Γραφεί¬ 
ου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των Γ ραφεί¬ 
ων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών 
Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 18 του ν. 3254/2004, 
του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 και του άρθρου 62 του ν. 
3518/2006. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ¬ 
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 «Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 
«Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της 
δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και 
άλλες συναφείς διατάξεις. 


5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3051/2002. 

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 88/8.8.1985 (ΦΕΚ 142/Α/85) 
Π.Υ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 
33/30.5.1997 (ΦΕΚ 109/Α/97) Π.Υ.Σ. όμοια. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2910/2001, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 
3434/2006. 

8. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 1943/1991». 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 266/1989 όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 154/1991, το π.δ. 363/1992, το π.δ. 120/2001 και το π.δ. 
302/2002 και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 212/1969 «Οργανώσεως και διοι- 
κήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι¬ 
κού» (ΦΕΚ 112/Α/1969) και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν. 

11. Την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9.2.2004 (ΦΕΚ 332/Β/11.2.2004) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών 
και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
με θέμα «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και 
συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρ¬ 
νησης και Υφυπουργών». 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι¬ 
σμού, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ και Ασφαλιστικών Οργανισμών, 
το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των υπαλλήλων που απο- 
σπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται στα εν λόγω γραφεία 
αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για το προ¬ 
σωπικό που αποσπάται ή διατίθεται ή διορίζεται στα κα¬ 
τωτέρω γραφεία και καλύπτει οργανικές θέσεις, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008, ως εξής: 

Α1) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή δια¬ 
τίθενται ή διορίζονται στα γραφεία του Προέδρου της Δη¬ 
μοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, 
των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γ ενικής 
Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι ενενήντα (90) 
ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: 

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 40 ώρες 

β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία 

(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 20 ώρες 

γ. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία 

(από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 30 ώρες 
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Α2) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι 
ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία των Γενικών 
Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και 
των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών 
Οργανισμών, μέχρι (70) ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε 
υπάλληλο, ως ακολούθως: 

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 35 ώρες 
β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία 

(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 15 ώρες 

γ. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία 

(από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες 

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των φο¬ 
ρέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους. 

Β) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατί¬ 
θενται για την εξυπηρέτηση των Γ ραφείων των Βουλευτών, 
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών 
Κομμάτων, καθώς και του Γ ραφείου του Επιτρόπου στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι (90) ώρες συνολικά τον μήνα 
για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: 
α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 40 ώρες 
β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία 

(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 20 ώρες 

γ. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία 

(από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 30 ώρες 

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυρια¬ 
κών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των παραπάνω 
υπαλλήλων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό (Περιφέρειες, Υπουργεία και Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις), καθώς επίσης και των υπαλλήλων των 
Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες), εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 
και μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
& Οικονομικών στους αρμόδιους, για την πληρωμή των 
αποζημιώσεων, φορείς. 

Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται 
στα παραπάνω γραφεία από Νομικά Πρόσωπα, των οποίων 
οι πιστώσεις δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
η αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία, θα καταβάλλεται από τις 
υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, 
για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθε¬ 
νται στα προαναφερόμενα γραφεία. 

2. Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους 
υπαλλήλους όλων των προαναφερομένων περιπτώσεων 
της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. Ειδικότερα για 
το αποσπασμένο ή διατιθέμενο από Ν.Π.Ι.Δ. προσωπικό, 
το ωρομίσθιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, 
θα υπολογίζεται επί του Μ.Κ., στο οποίο θα αντιστοιχούν 
τα έτη υπηρεσίας και τα τυπικά του προσόντα, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9.2.2004 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

3. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη¬ 
μοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 2008 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσιονομικής Πολιτικής 
Υπουργείου Υπουργείου Οικονομίας 

Εσωτερικών και Οικονομικών 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 


Αριθμ. 233/0051 

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχεί¬ 
ριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251), όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α' 136). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 210). 

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 1948). 

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμο¬ 
διοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουρ¬ 
γού» στους Γ ενικούς Γ ραμματείς κ.λπ.» (ΦΕΚ Β' 302). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 10536/ΔIΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του Υπουρ¬ 
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή¬ 
των και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γ ενικούς Γ ραμματείς κ.λπ.» (ΦΕΚ Β' 792). 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων με¬ 
τακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ. 6) του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β' 310). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζη¬ 
μίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β' 879). 

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος 2008. 

9. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. 
για το έτος 2008. 

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Επι¬ 
χειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία» σε ενέργειες του Ε.Τ.Π.Α, 
στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων του Γ' Κ.Π.Σ. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη 1260 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, 
για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από 
το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ουσι¬ 
αστικού ελέγχου: 

α) Στην ΕΥΔ - ΕΠ «Αλιεία» για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής συστάσεων προηγουμένων ελέγχων της ΕΔΕΑ 
(ΡοΙΙονν υρ). 

β) Στο σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου, Δ/ 
νση Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της Περιφέρειας Κρήτης. 

γ) Στην Πράξη «Αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά Δήμου Φοί¬ 
νικα Ν. Ρεθύμνης, Κρήτης» (με κωδ. ΟΠΣ 90972), ομότιτλο 
υποέργο 1, που υλοποιείται από τον ως άνω (υπό 1β) Τελικό 
Δικαιούχο. 

δ) Στην Πράξη «Τεχνικός Σύμβουλος Επίβλεψης Έργων 
Μέτρου 6.1 ΕΠΑΛ 2000-2006» (με κωδ. ΟΠΣ 85174), ομότιτλο 
υποέργο 1, που υλοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο, Δ/ 
νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπ. Γεωργίας. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 


255 


2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: 

• Κουκάκης Χρήστος, ΠΕ Δημοσιονομικών, υπάλληλος 
της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ., 
ως συντονιστής. 

• Σέττας Ιωάννης, ΤΕ Δημοσιονομικών, υπάλληλος της 
51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. 

• Ζέρβας Ανδρέας, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της 51ης 
Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. 

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 14/2 έως 15.2.2008 και 
από 17/2 έως και 21.2.2008, συμπεριλαμβανομένων των ημε¬ 
ρομηνιών μετακίνησης. 

Για τις διαδοχικές μετακινήσεις της ελεγκτικής ομάδας 
δύναται να χρησιμοποιηθεί Ι.Χ αυτοκίνητο ή μισθωμένο 
όχημα ή οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. 

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας ειδικότερα είναι: 

• Η παρακολούθηση της εφαρμογής συστάσεων προ¬ 
ηγούμενων ελέγχων της ΕΔΕΑ στο σύστημα διαχείρισης 
της ΕΥΔ - ΕΠ «Αλιεία» (ΕοΙΙονν υρ). 

• Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης του Τελικού 
Δικαιούχου, ΔΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης, όσον αφορά 
τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης συγχρ/μενων 
πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατά¬ 
ξεις. 

• Ο έλεγχος της διαδικασίας ένταξης των ελεγχόμενων 
πράξεων στο ανωτέρω Ε.Π. 

• Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης των ελεγχόμε¬ 
νων πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές δια¬ 
τάξεις και της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολο- 
γητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών. 

• Η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου των ελεγχόμενων πράξεων. 

5. Μετά το πέρας του ελέγχου, θα συνταχθεί έκθεση με 
τα αποτελέσματα ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
907/052/2.7.2003, ΦΕΚ 878/2.7.2003 τ.Β') κοινή υπουργική 
απόφαση. 

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
αποζημίωση, που προβλέπεται από την, υπό στοιχείο 7 του 
προοιμίου, απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 2008 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ εν. Διευθυντής 
Β. ΛΕΤΣΙΟΣ 

-♦- 

Αριθμ. 227/0051 

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου 
πράξεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ¬ 
ματος Ηπείρου 2000-2006, οι οποίες συγχρηματοδο- 
τούνται από το ΕΓΤΠΕ-Π. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείρι¬ 
ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α' 136). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210Β'). 

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι¬ 


κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 1948). 

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ¬ 
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (ΦΕΚ Α' 
302). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του Υπουρ¬ 
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή¬ 
των και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γ ενικούς Γ ραμματείς κ.λπ.» (Α.302)» (ΦΕΚ Β' 792). 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζη¬ 
μίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β' 879). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/14.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων με¬ 
τακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ.6) του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β' 310). 

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ), για το έτος 2008. 

9. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. 
για το έτος 2008. 

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη 840 €, για την αμοιβή των ελεγκτών, 
πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώ¬ 
σεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας - Υποπρόγραμμα Β'), αποφασίζουμε: 

1. Συστήνουμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ελέγ¬ 
χου των πράξεων του ΠΕΠ Ηπείρου: 

- «Κατασκευή ΤεχνικώνΈργων στο χείμαρρο «Κομποταίο» 
Δ.Δ. Κομποτίου, Δήμου Κομποτίου» με κωδ ΟΠΣ 110652, 
Υποέργο 1 (ομότιτλο), του Μέτρου 4.2 «Ανάπτυξη της Δα¬ 
σοπονίας και αειφόρος διαχείριση των δασικών οικοσυ¬ 
στημάτων». 

- «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Τζεμέρικου Δήμου 
Παραμυθιάς» με κωδ ΟΠΣ 98902, Υποέργο 1 (ομότιτλο), 
του Μέτρου 4.1 «Διαχείριση των υδατικών πόρων -Έγγειες 
βελτιώσεις» 

- «Πληροφόρηση και δημοσιότητα δράσεων που χρημα¬ 
τοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ» με κωδ ΟΠΣ 101217, Υποέρ- 
γο 1 (ομότιτλο), του Μέτρου 6.3 «Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ» 
συγχρηματοδοτούμενες αττό το ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Προσα¬ 
νατολισμού. 

2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: 

- Ναστούλη Χρυσή, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 
της 51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχων ως 
συντονίστρια 

- Αλεξανδρής Γεώργιος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δημοσι¬ 
ονομικών, της ΥΔΕ Νοσηλειών Ν. Θεσσαλονίκης. 

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 17.2.2008 έως 23.2.2008 
ως εξής: 

α) Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου στα 
Ιωάννινα όσον αφορά ί) το σύστημα διαχείρισης και ελέγ¬ 
χου πράξεων ΕΓΤΠΕ-Π, σε συνέχεια προηγούμενων ελέγχων 
της ΕΔΕΑ, ϋ) την διαδικασία ένταξης, παρακολούθησης και 
την υλοποίηση της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 101217 (υπ. 1), που 
υλοποιεί η ΕΥΔ ως Τελικός Δικαιούχος, στο Μέτρο 6.3. 

β) Στους Τελικούς Δικαιούχους «Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών ΝΑ Θεσπρωτίας» και «Δ/νση Δασών - Δασαρχείο 
Άρτας», καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους με τα 
έργα φορείς (Φορείς Επίβλεψης και Λειτουργίας των ανω- 
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τέρω πράξεων) στους Νομούς Θεσπρωτίας και Άρτας της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
ορθή διαχείριση και ο έλεγχος των πράξεων από τους 
Τελικούς Δικαιούχους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς. 

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση που 
θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγ¬ 
χων το αργότερο εντός τριών μηνών από την περαίωση 
του ελέγχου, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου και έγκριση. 

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 
6 του προοιμίου απόφαση. 

7. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης 
των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοι¬ 
χείο 7 του προοιμίου απόφαση. Για τις διαδοχικές μετα¬ 
κινήσεις της ελεγκτικής ομάδας θα χρησιμοποιηθεί Ι.Χ. ή 
μισθωμένο μεταφορικό μέσο ή οποιοδήποτε μέσο μαζικής 
μεταφοράς. 

8. Τον έλεγχο θα παρακολουθήσουν οι εξής υπάλλη¬ 
λοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών και 
γνώσεων επί των ελέγχων για τη λειτουργία της Δ’ Προ¬ 
γραμματικής Περιόδου στον τομέα του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013): 

• Κορασίδης Μόσχος (κλάδου ΠΕΙ Γεωπόνων) 

• Φούζα Γεωργία (κλάδου ΠΕ10 Οικονομικών) 

• Θεοδώρου Ανδριάνα (κλάδου ΤΕ1 Γεωπονίας Τεχνο¬ 
λογίας) 

• Δουκοπούλου Βασιλική (κλάδου ΔΕ4 Διοικητικών Λο¬ 
γιστικών). 

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δε θα καταβληθεί κανενός 
είδους αποζημίωση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιανουάριου 2008 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 

- ♦ - 

Αριθμ. 226/0051 

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου 
πράξεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ¬ 
ματος Ηπείρου 2000-2006, οι οποίες συγχρηματοδο- 
τούνται από το ΕΓΤΠΕ-Π. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείρι¬ 
ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α' 136). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210 Β'). 

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 1948). 

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ¬ 
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 


Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (ΦΕΚ Α' 
302). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 10536/ΔIΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του Υπουρ¬ 
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή¬ 
των και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γ ενικούς Γ ραμματείς κ.λπ.» (Α.302)» (ΦΕΚ Β' 792). 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζη¬ 
μίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β' 879). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/14.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων με¬ 
τακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ.6) του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β' 310). 

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ), για το έτος 2008. 

9. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. 
για το έτος 2008. 

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2000- 
2006. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη 600 €, για την αμοιβή των ελεγκτών, 
πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώ¬ 
σεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας - Υποπρόγραμμα Β'), αποφασίζουμε: 

1. Συστήνουμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ελέγ¬ 
χου των πράξεων: 

- «Ενίσχυση επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπο¬ 
ρίας Γεωργικών προϊόντων του έτους 2006» με κωδ ΟΠΣ 
108752, Υποέργο 5 «Εκσυγχρονισμός εργοστασίου επεξερ¬ 
γασίας γάλακτος της Α.Β.Γ.Η. Δωδώνη ΑΕ στους Δήμους 
Άνω Καλαμά - Λάκκας Σουλίου -Αγ. Δημητρίου Ιωαννίνων», 
του Άξονα Προτεραιότητας 4 Μέτρο 7 και 

- «Επενδύσεις προώθησης της πολυαπασχόλησης (Αγρο- 
τουρισμός, χειροτεχνία κ.λπ.) στη γεωργική εκμετάλλευση 
έτους 2003» με κωδ. ΟΠΣ 88247, Υποέργο 5 «Επενδυτικό 
σχέδιο ίδρυσης ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 3 αστέρων 
της Κοντοδήμου Αλεξάνδρας του Χαριλάου», του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 Μέτρο 3. 

2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: 

- Παππά Όλγα, Προϊσταμένη του Τμήματος Β' της 51ης Δι¬ 
εύθυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχων ως συντονίστρια, 

- Φλώρος Κων/νος, υπάλληλος της Δ/νσης Αναστήλωσης 
Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπ. Πολιτι¬ 
σμού, κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 17.2.2008 έως 21.2.2008 
ως εξής: 

α) Στην Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου (Ιωάννινα) ως Τελικού Δικαιούχου των πράξεων 
ΟΠΣ 108752/5 του Μέτρου 4.7 και ΟΠΣ 88247/5 του Μέτρου 
4.3 και 

β) Στους Τελικούς Αποδέκτες των υποέργων καθώς και 
στους λοιπούς εμπλεκόμενους με τα έργα φορείς στους 
Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. 

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
ορθή διαχείριση και ο έλεγχος των πράξεων από τον Τελικό 
Δικαιούχο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση που 
θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγ¬ 
χων το αργότερο εντός τριών μηνών από την περαίωση 
του ελέγχου, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου και έγκριση. 

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
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προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 
6 του προοιμίου απόφαση. 

7. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη¬ 
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 7 του προοιμίου απόφαση. Για τις μετακινήσεις 
της ελεγκτικής ομάδας θα χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε 
μεταφορικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου Ι.Χ. ή μισθωμένου 
οχήματος για τις μετακινήσεις στους Νομούς Θεσπρωτίας 
και Ιωαννίνων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιανουάριου 2008 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 

-♦- 

Αριθμ. 237/0051 

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», σε ενέρ¬ 
γειες του ΕΤΠΑ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχεί¬ 
ριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251), όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α' 136). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 210/5.10.2006). 

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.09.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» ( ΦΕΚ Β' 1948). 

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ¬ 
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.», (ΦΕΚ Β' 
302). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του Υπουρ¬ 
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή¬ 
των και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γ ενικούς Γ ραμματείς κ.λπ.», (ΦΕΚ Β' 792). 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζη¬ 
μίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β' 879). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων με¬ 
τακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ.6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β' 310). 

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ) για το έτος 2008. 

9. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΑ, 
για το έτος 2008. 

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο 
Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης προκαλείται δαπάνη 1.680,00 €, πλέον εργοδοτικών 


εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυ¬ 
φθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΑ, 
αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ουσι¬ 
αστικού ελέγχου: 

α) στην Πράξη «Αποκατάσταση και εξοπλισμός κτιριακού 
συγκροτήματος του Εθνικού θεάτρου στην Οδό Αγίου Κων¬ 
σταντίνου 24-26», με κωδικό ΟΠΣ 76378 και συγκεκριμένα 
στο ομώνυμο Υποέργο 2, με Τελικό Δικαιούχο το Εθνικό 
θέατρο, 

β) στην Πράξη «Συντήρηση και Αναστήλωση των Μνη¬ 
μείων της Ακρόπολης», με κωδικό ΟΠΣ 57058 και συγκε¬ 
κριμένα στο Υποέργο 1 «Συντήρηση και Αναστήλωση του 
Παρθενώνα», με Τελικό Δικαιούχο την Υπηρεσία Συντήρη¬ 
σης Μνημείων Ακρόπολης, 

γ) στην Πράξη «Στερέωση Καθολικού και διευθέτηση Αρ¬ 
χαιολογικού Χώρου Ιεράς Μονής Δαφνιού», με κωδικό ΟΠΣ 
72631 και συγκεκριμένα στο 5° Υποέργο με τίτλο «Στερέωση 
Καθολικού Ιεράς Μονής Δαφνιού Α' Φάση», με Τελικό Δικαι¬ 
ούχο την Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζα¬ 
ντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, 

δ) στο σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου 
«Εθνικό θέατρο», 

ε) στο σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου «Υπη¬ 
ρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης». 

2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: 

• Άννα Μαργαριτοπούλου, πολιτικός μηχανικός, υπάλλη¬ 
λος της 51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων 
του ΓΛΚ, ως συντονίστρια της ομάδας ελέγχου. 

• Παντελής Κουτελάκης, δημοσιονομικός, υπάλληλος της 
51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ ΛΚ. 

• Δημοσθένης Αντωνόπουλος, δημοσιονομικός, υπάλλη¬ 
λος της 51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων 
του ΓΛΚ. 

• Ιωάννης Μαρίνης, χημικός μηχανικός,, υπάλληλος της 
51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ ΛΚ. 

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην Αθήνα, κατά το χρονικό 
διάστημα από 18.2.2008 έως και 26.2.2008. 

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας ειδικότερα είναι: 

• ο έλεγχος της διαδικασίας ένταξης των ανωτέρω πρά¬ 
ξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός», 

• η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης των ελεγχό¬ 
μενων πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές 
διατάξεις, 

• η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών και 
λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών, 

• η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου των ελεγχόμενων υποέργων και 

• έλεγχος του συστήματος διαχείρισης των Τελικών Δι¬ 
καιούχων: α) «Εθνικό θέατρο» και β) «Υπηρεσία Συντήρησης 
Μνημείων Ακρόπολης», σε ότι αφορά τη δυνατότητα αποτε¬ 
λεσματικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση με 
τα αποτελέσματα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 
της υπ’ αριθμ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ878/2.7.2003. τ.Β') κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 
6 του προοιμίου απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 2008 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 


Αριθμ. 228/0051 

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου σε 
πράξεις του ΕΠ Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, που συγχρη- 
ματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχεί¬ 
ριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251), όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α' 136). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210 Β'). 

3. Την υπ’ αριθμ. 43262/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 1948). 

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ¬ 
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (ΦΕΚ Α' 
302). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του Υπουρ¬ 
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή¬ 
των και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (Α.302)» (ΦΕΚ Β' 792). 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζη¬ 
μίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β' 879). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/14.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων με¬ 
τακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 
(παρ.6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β' 310). 

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος 2008. 

9. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. 
για το έτος 2008. 

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο ΕΠ 
Υγεία - Πρόνοια 2000-2006, όπως αναφέρεται στο θέμα. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη 960 ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφο¬ 
ρών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., 
αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ουσι¬ 
αστικού ελέγχου σε δράσεις ΕΚΤ του ΕΠ Υγεία - Πρόνοια 
2000-2006, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. 

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι παρακάτω 
υπάλληλοι της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων 
του Γ.Λ.Κ.: 

• Φλωρέντζου Μαργαρίτα, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομι¬ 
κών, ως συντονίστρια και 

• Καρκαβίτσας Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονο¬ 
μικών. 


3. Ειδικότερα θα ελεγχθούν: 

α) Το έργο «Κατάρτιση Προσωπικού Γ' Οικοτροφείου 
στο Νομό Χανίων του φορέα «Θεραπευτήριο Ψυχικών Πα¬ 
θήσεων Χανίων»», με κωδικό ΟΠΣ 111477, καθώς και το Σύ¬ 
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής, ως Τελικού Δικαιούχου έργων ΕΚΤ, σε συνέχεια 
προηγούμενου έλεγχου. 

β) Το υποέργο 1 «Κατάρτιση για την επένδυση στην 
υγεία» του έργου «Επένδυση στην υγεία», με κωδικό ΟΠΣ 
97730, καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ως Τελικού Δικαιούχου 
έργων ΕΚΤ. 

γ) Το έργο «Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού 
Τ μήματος στο Γ ενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»», με κωδικό ΟΠΣ 105338, καθώς και το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ανωτέρω Νοσοκο¬ 
μείου, ως Τελικού Δικαιούχου έργων ΕΚΤ. 

4. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα 
από 19 έως και 22.2.2008 στην Αθήνα και από 24 έως και 
27.2.2008 στα Χανιά Κρήτης. 

5. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι ο έλεγχος του συ¬ 
στήματος διαχείρισης και ελέγχου, σε επίπεδο των παρα¬ 
πάνω ΤΔ, όσον αφορά στο ΕΚΤ, μέσω των επιλεγμένων 
πράξεων και ειδικότερα: 

α. Η διαπίστωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγ¬ 
χου. 

β. Η διαπίστωση της ορθής διαχείρισης του Επιχ. Προ¬ 
γράμματος σε σχέση με τις ελεγχόμενες πράξεις από τη 
Διαχειριστική Αρχή, καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση 
των πράξεων από τους Τελικούς Δικαιούχους. 

γ. Η πορεία υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με τις 
εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 

δ. Η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και 
λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και 

ε. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου κ.λπ. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιθανόν να ελεγχθούν και 
άλλα έργα/υποέργα, που εκτελούν οι παραπάνω τελικοί 
δικαιούχοι, στο πλαίσιο του ΕΚΤ. 

6. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση με 
τα αποτελέσματα του ελέγχου, που θα υποβληθεί, εντός 
προθεσμίας τριών (3) μηνών, στη Διεύθυνση Προγραμματι¬ 
σμού και Ελέγχων του Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Ε.Δ.ΕΛ.). 

7. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη, από την υπό στοιχείο 6 του προοιμίου από¬ 
φαση, αποζημίωση. 

8. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
ελεγκτικής ομάδας, για τις ανάγκες του ελέγχου, με οποι- 
οδήποτε μεταφορικό μέσο. 

9. Η εκτός έδρας αποζημίωση, τα έξοδα μετακίνησης 
και διανυκτέρευσης των μελών της ελεγκτικής ομάδας θα 
καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 7 του προοιμίου 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιανουάριου 2008 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 
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Αριθμ. 132 

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Δη¬ 
μόσιου Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επι¬ 
λογή αναδόχου του έργου «Εφαρμογή Προγράμματος 
Παρακολούθησης Υπογείων Υδάτων Λεκάνης Ποταμού 
Στρυμόνα» που αποτελεί το Υποέργο 5 τουΈργου «Ανά¬ 
πτυξη και εφαρμογή κοινού συστήματος παρακολούθη¬ 
σης των υπόγειων υδάτων της λεκάνης απορροής του 
ποταμού Στρυμόνα», και έχει ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 του 
Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΒΒΕΟ 111 
Α/ΡΗΑΒΕ ΟΒΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη¬ 
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 

2. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας κ.λπ. (ΦΕΚ 107/τ.Α'/1997). 

3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και 
Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 251/τ.Α'/14.11.2000). 

4. Το ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» (ΦΕΚ 280/τ.Α'/9.12.2003). 

5. Την υπ’ αριθμ. 47630/16.11.2005 κοινή υπουργική απόφα¬ 
ση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» 
(ΦΕΚ1688/τ.Β7ΐ.12.2005). 

6. Το ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμ¬ 
βάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρε¬ 
σιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ42/τ.Α722.2.2005). 

7. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 4076/27.12.2001 εγκριτική από¬ 
φαση της Επιτροπής των ΕΚ για το Πρόγραμμα Κοινο¬ 
τικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΒΒΕΟ ΙΙΙΑ/ΡΗΑΒΕ ΟΒΟ Ελλάδα 
- Βουλγαρία. 

8. Την υπ’ αριθμ. 3887/15.10.2007 (ΠΚΜ/Δ.ΥΔ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα ΠΚΜ για την διάθεση πίστωσης και 
ορισμό αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων για 
την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του Υποέργου 5. 

9. Την υπ’ αριθμ. οικ.3899/16.10.2007 (ΠΚΜ/Δ.ΥΔ) απόφαση 
για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και Τευχών Δημο- 
πράτησης του ανοιχτού διαγωνισμού του Υποέργου 5. 

10. Την υπ’ αριθμ. 4564/28.11.2007 (ΠΚΜ/Δ.ΥΔ) απόφαση 
για την Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με ανοιχτή δια¬ 
δικασία του Υποέργου 5. 

11. Το υπ’ αριθμ. οικ.4728/6.12.2007 (Π.Κ.Μ./Δ.ΥΔ.) έγγραφο 
μας προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για ορισμό 
εκπροσώπου ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

12. Το υπ’ αριθμ. 485/11.1.2008 (αριθμ. πρωτ. 132/11.1.2008 
Π.Κ.Μ./Δ.ΥΔ.) έγγραφο του ΤΕΕ για ορισμό εκπροσώπων 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη επιλογή αναδόχου του 
Υποέργου 5 «Εφαρμογή Προγράμματος Παρακολούθησης 
Υπογείων Υδάτων Λεκάνης Ποταμού Στρυμόνα», αποφα¬ 
σίζουμε: 

Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του δημόσιου διαγωνισμού με ανοιχτή διαδι¬ 
κασία που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 4564/28.11.2007 
απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 


Την επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι: 

1. Μιχαηλίδης Στυλιανός, Γεωλόγος (Πρόεδρος), υπάλλη¬ 
λος της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ. 

2. Τσερπέλης Πελοπίδας, Περιβαλλοντολόγος, υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ. 

3. Απέσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ορισμένος εκ¬ 
πρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 

4. Τζήκα Σταυρούλα, Δασολόγος (γραμματεία), υπάλλη¬ 
λος της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ. 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Νάκος Χρήστος, Μηχ. Μηχανικός (αναπληρωτής πρόε¬ 
δρος), υπάλληλος της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ. 

2. Μπουτσιούκη Ελένη, ΤΕ Δομικών Έργων, υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ. 

3. Εμμανουηλίδης Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, ορισμέ¬ 
νος εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 

4. Ματζάρ Μαρία - Ευγενία, Δασολόγος (γραμματεία), 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με 
την παραπάνω απόφαση έχει την ευθύνη διενέργειας του 
διαγωνισμού που θα γίνει την 29η Ιανουάριου 2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:00, ανοίγματος των προσφορών, αξιο¬ 
λόγησης τους και έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων, 
σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό δυσκολίας του αντικειμέ¬ 
νου της διακήρυξης καθώς και το μέχρι σήμερα αριθμό των 
υποψηφίων αναδοχών που παρέλαβαν τα σχετικά τεύχη 
του διαγωνισμού από την Υπηρεσία μας, εκτιμάται ότι ο 
μέγιστος αριθμός των συνεδριάσεων που θα απαιτηθούν 
για να ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής δεν θα ξεπερνά 
τις δέκα (10). 

Το έργο της Επιτροπής θα διεκπεραιωθεί στο κτίριο της 
Διεύθυνσης Υδάτων, Λεωφ. Γεωργ. Σχολής αρ. 46 Τ.Κ. 551 
34, σε ώρες εντός και εκτός ωραρίου εργασίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουάριου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη 
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΜΑΛΙΤΣΙΔΟΥ 

-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Διόρθωση σφάλματος της δημοσίευσης της με υπ’ αριθμ. 
3969/8.6.2007 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέ¬ 
ρειας Πελοποννήσου για την Επανασύσταση και επανασυ- 
γκρότηση της 3 μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ανοι¬ 
χτού δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση 
ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρ¬ 
τισης (Κ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ¬ 
ΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006», που 
προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 4234/2.4.2003 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 294/τ.ΥΟΔΔ/17.7.2007), 
στην οποία επιφέρονται οι παρακάτω αλλαγές: 

- Το έργο της Επιτροπής διεκπεραιώνεται σε ώρες 
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εκτός ωραρίου εργασίας των μελών της, με διάρκεια από 
30.5.2003 έως 7.7.2003, είναι αμειβόμενο και βαρύνει τους 
πόρους της Τεχνικής Βοήθειας. 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθμ. 17908 

Έγκριση διορισμού μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής 
του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ευαγές Ταμείο Στε- 
μνιτσιωτών Αμερικής». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 3206/12.5.1960 συμβολαιογραφική πρά¬ 
ξη- 

2. Τα άρθρα 6 και 7 του Οργανισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 
6/Α/9.1.1961). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 του α.ν. 2039/ 
1939. 

4. Την υπ’ αριθμ. 1115422/ 1596/Α0006/ 18.12.2001 απόφα¬ 
ση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομικών που αφορά τη «Μεταβίβα¬ 
ση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γ ενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε θέματα επο- 
πτείας Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων» και δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1704/Β/19.12.2001. 

5. Το υπ’ αριθμ. 129/1992 π.δ. (ΦΕΚ 65/Α) περί περιορισμού 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσε¬ 
ων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων. 

6. Την υπ’ αριθμ. 709/20.1.2005 απόφαση της Γ ενικής Γ ραμ- 
ματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας» όπως αυτή τρο¬ 
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3250/8.3.2005, 6244/22.4.2005, 
98/3.1.2007 και 17310/18.10.2007 όμοιες αποφάσεις. 

7. Το υπ’ αριθμ. 8/16.8.2007 πρακτικό της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Ιδρύματος. 

8. Την από 11.12.2007 γνωμοδότηση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων Περιφέρειας Πελο¬ 
ποννήσου, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 8/16.8.2007 πρακτικό της Δι¬ 
αχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος με την επωνυμία 
«Ευαγές Ταμείο Στεμνιτσιωτών Αμερικής» που αφορά το 
διορισμό ως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής της Χαρί- 


κλειας Βογιατζή, δικηγόρου κατοίκου Αθηνών με τριετή 
θητεία λόγω λήξης της προηγούμενης θητείας. 

Τρίπολη, 14 Ιανουάριου 2008 
Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΟΥ 
-♦- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΣ ΑΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

(3) 

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ 

Με την υπ' αριθμ. 201/22.1.2008 απόφαση του Νομάρχη 
Έβρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 67 του ν. 1416/1984 καταγγέλεται η από 24.7.2006 Ει¬ 
δική Σύμβαση Εργασίας που παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
270/31.1.2007 απόφαση του Κολιού Δημητρίου για τη θέση 
του Ειδικού Συνεργάτη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Έβρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου. 

Ο Νομάρχης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(4) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Διορθώσεις Σφάλματος 

Στην υπ’ αριθμ. 147820/Β1/21.12.2007 υπουργική απόφαση 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 555/τ.ΥΟΔΔ/28.12.2007 διορ¬ 
θώνεται: 

Από το εσφαλμένο: 

«α) Χρυσούλα Σαατσόγλου-Παγιαδέλλη, Καθηγήτρια του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,...» 

στο ορθό: 

«α) Χρυσούλα Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Καθηγήτρια του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,...». 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΟΣΧΟΥ 
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